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爱因斯坦大脑再见天日http://www.sina.com.cn 1999年2月24日 14:56 今晚报    本世纪最伟大的物理学家之一爱因斯坦，他的大脑曾
被切成200片供后世研究，经过40年的波折，这些切片最
近被送返他当年临终时的美国为普林斯顿医院。

    爱因斯坦是在1955年4月18日因腹部大动脉瘤破裂而
死，临终前他曾留言不要把家里变作博物馆，不要造陵墓，
火化后只要把骨灰安放到无人得知的地方便可。可是当时
他的主治医生贺维博士认为如此伟大的大脑，应该进行研
究，所以他便把爱因斯坦的大脑保留了下来，并切成200
片带走。

    事后不久，贺维离开了医院，而且一直以来也没有发
表过任何研究报告，医院方面曾向他要求归还爱因斯坦的
大脑，但他一直没有答应。现在，贺维已经86岁，深感由
自己保存爱因斯坦的有些力不从心，所以决定将其归还普
林斯顿医院。

    医院表示，爱因斯坦的大脑将展出，包括日本群马大
学医学部在内的两个研究机构也在申请对爱因斯坦的继续
进行研究。

    而一部名为《爱因斯的大脑》记录的片已于去年12月
在日本上映。这部片子的摄制人是日本近大学物理学史及
数学史系的杉元贤治教授，他自从20岁看过《爱因斯坦传
》后便疯狂地迷上了他，自此不断收集有关爱因斯坦的一
切东西。现在也是世界上研究爱因斯坦的有名专家之一。
当贺维1979年带着爱因斯坦的大脑切片离开普林斯顿医院
时，杉元就决定到美国去寻找爱因斯坦的大脑。贺维曾给
他看过爱因斯坦大脑的切片，并破例赠送他几张切片。杉
元目前最大的愿望是希望能使爱因斯坦复活，准备从大脑
切片提取爱因斯坦的DNA来复制。

     